IGNACY 


CHRZANOWSKI 


profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 


zmarł 19 siycznia 1940 r. w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


za Jego duszę odprawione zostanie w kościele Akademickim św. Anny 
w dwudziestą pierwszą rocznicę śmierci, we czwartek 19 stycznia 
1961 roku o godzinie 8 rano. Zapraszają na nie pamięci Jego wierni 


Uczniowie. 
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